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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 526 

6 Νοεμβρίου 2008 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός Οριογραμμής της Τάφρου «Κωτσέλα» 

του Δήμου Κερκυραίων. 1 

Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης 
των λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του ξενοδοχείου κλασσικού τύ¬ 
που πέντε αστέρων που βρίσκεται στο Δ.Δ. Κα- 


λογριανών του Δήμου Σελλάνων. 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 19104/19099 (1) 


Καθορισμός Οριογραμμής της Τάφρου «Κωτσέλα» του 
Δήμου Κερκυραίων. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 51/1987 (ΦΕΚ 26Α/6.3.1987) για τον «καθορισμό 
των περιφερειών της χώρας κλπ». 

2. Το ν. 3200/1955, άρθρο 8, περί «διοικητικής αποκε- 
ντρώσεως». 

3. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30.5.1997) περί «Διοίκη¬ 
σης, Οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθ¬ 
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων 
διατάξεων». 


4. Το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9.3.1999) περί «Κύρωσης 
του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλων διατά¬ 
ξεων». 

5. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος». 

6. Την παράγραφο 3β του άρθρου 5 του ν. 3010/2002 
«Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. 
και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

7. Το υπ’ αριθμ. Τ.Υ./39955/25.2.2008 έγγραφο της Δ/ 
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κέρκυρας προς το 
Δήμο Κερκυραίων με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη του 
Δημοτικού του Συμβουλίου και το γεγονός ότι πέρασε 
άπρακτη ή προθεσμία του ενός μηνάς. 

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προ- 
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δημοσίου και του Νομού Κέρκυρας, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τον καθορισμό οριογραμμών της Τάφρου 
«Κωτσέλα» του Δήμου Κερκυραίων, σύμφωνα με τα θε¬ 
ωρημένα τεύχη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κέρκυρα, 26 Σεπτεμβρίου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ 
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΩΤΣΕΛΑ 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΑΖΗ ΟΧΕΤΟΥ ΚΟΠΕΛΑ - ΟΡΙΟ ΟΡΤΟΘΕΤΗΣΗΣ 

- ΤΥΟΤΑΜΚΝΗ ΟΡΟΟΓΟΜΙΚΗ ΑίΑΤΟΜΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΚΟΠΕΛΑ 

ΑΙΑ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ» ΕΠΙ ΑΥΤΟΝ 
057 ΑΕ3Α (0078) ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (067α) 

(ΚΑΤΑ ΤΗ ΥΟΡΑ ΤΗΣ ΡΟΗΣ) 

κι 6 κορυυπ: ορτζοηπογραμκον ςτρουο» οχπου κοπέλα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθμ. 3849 (2) 

Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των 
λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμά¬ 
των (Ε.Ε.Λ.) του ξενοδοχείου κλασσικού τύπου πέ¬ 
ντε αστέρων που βρίσκεται στο Δ.Δ. Καλογριανών 
του Δήμου Σελλάνων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. Ε1β/221/22.1.65 Υγ/κή Δ/ξη «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (Φ.Ε.Κ. 138/Β24.2.65, 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Π/17831/7.12.1971 
(Φ.Ε.Κ. 986/Β/10.12.1971, Γ4/1305/2.8.1974 (Φ.Ε.Κ. 801/Β/9.8.1974) 
και 5673/400/1997 κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

2. Το από 23.9.2008 πρακτικό συνεδριάσεως της επι¬ 
τροπής του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονο¬ 
μικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε: 

1. Καθορισμός Αποδέκτη: 1.1. Ορίζουμε αποδέκτη των 
λυμάτων της Ε.Ε.Λ. του Ξενοδοχείου το παρακείμενο 
αποστραγγιστικό κανάλι. 

2. Χαρακτηριστικά αποβλήτων: 2.1. Ορίζουμε όπως τα 
λύματα της Ε.Ε.Λ. θα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
καθαρισμού τέτοια, ώστε τα χαρακτηριστικά του στο 
σημείο εκβολής τους (παρακείμενη αποστραγγιστική 
τάφρος 13(12)) να ικανοποιούν όλους τους όρους των 
νερών που προορίζονται για άρδευση. 

2.2. Ορίζουμε σημείο εκβολής των λυμάτων το σημείο 
συμβολής του αγωγού με τον αποδέκτη. Ειδικότερα τα 
λύματα μετά την επεξεργασία τους και πριν τη διάθεση 
τους στον αποδέκτη θα πρέπει απαραίτητα να έχουν 
τις ακόλουθες παραμέτρους. 

1. ΡΗ από 6 - 9,5 

2. Διαλελυμένο οξυγόνο > 6 ΜΘ/0 

3. Θερμοκρασία < 28 Ο 

4. Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο < 2ΘΜΟ/ί 

5. Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο < 80 ΜΟ/ί 

6. Βόριο ΜΘ/Ι_<2 

7. Αιωρούμενα στερεά 38 < 50 ΜΘ/ί 

8. Ηλεκτρική αγωγιμότητα υρ/ΘΜ σε 20 Θ <750 

9. Χλωριόντα ΜΟ/Ι_ ΘΙ_ < 120 

10. Βαθμός αλκαλιώσεως (εκατοστιαία αναλογία Να¬ 
τρίου) 60 % 

11. Ολικός φώσφορος < 4ΜΘ /Ι_ 

12. Ολικό άζωτο <8ΜΟ/ί 

13. Άνευ ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα 
στερεά 

14. Χωρίς εναποθέσεις λάσπης 

15. Χωρίς πηκτίνες, λίπη έλαια ή γενικές ουσίες που 
μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αρδευτικές ή 
στραγγιστικές εγκαταστάσεις. 

16. Χωρίς πηκτίνες ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις 
επιβλαβείς για καλλιέργειες, εδάφη, ψάρια, ζώα κι αν¬ 
θρώπους. 

Πρέπει εξάλλου να τηρούνται οπωσδήποτε οι όροι 
της 1.4. του άρθρου 4 της Υγ/κής Δ/ξης Ε1 β/221/65, όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

3. Ποσότητα αποβλήτων: 

3.1. Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων που θα διοχε¬ 
τεύονται στον αποδέκτη (παρακείμενη αποστραγγιστική 
τάφρος 13(12)) θα ανέρχεται σε 133 ιτι3/24ωρο. 

4. Χαρακτηριστικά αποδέκτη: 

4.1. Τα νερά του αποδέκτη (παρακείμενη αποστραγ¬ 
γιστική τάφρος 13 (12)) μετά τη διάθεση σ’ αυτήν των 
λυμάτων της Ε.Ε.Λ. θα διατηρούν τα απαιτούμενο χα¬ 
ρακτηριστικά για άρδευση. 


1. ΡΗ από 6 - 9,5 

2. Διαλελυμένο οξυγόνο > 6 ΜΟ/ί 

3. Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο < 20 ΜΟ/ί 

4. Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο < 80 ΜΟ/ί 

5. Θερμοκρασία < 28 Ο 

6. Βόριο ΜΟ/ί<3 

7. Ηλεκτρική αγωγιμότητα μρ/ΟΜ σε 20 Ο < 750 

8. Χλωριόντα Οί< 120 ΜΟ/ί 

9. Αιωρούμενα στερεά 33 < 50 ΜΟ/ί 

10. Βαθμός αλκαλιώσεως (εκατοστιαία αναλογία Να¬ 
τρίου) 60% 

11. Ολικός φώσφορος < 4 ΜΟ/ί 

12. Ολικό άζωτο < 8 ΜΟ/ί 

13. Άνευ ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα 
στερεά 

14. Χωρίς εναποθέσεις λάσπης 

15. Χωρίς πηκτίνες, λίπη, έλαια ή γενικές ουσίες που 
μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αρδευτικές ή 
στραγγιστικές εγκαταστάσεις . 

16. Χωρίς τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις 
επιβλαβείς για καλλιέργειες, εδάφη, ψάρια, ζώα και αν¬ 
θρώπους. 

Πρέπει εξάλλου να τηρούνται οπωσδήποτε οι όροι της 
παρ. 1.4. του άρθρου 4 της Υγειονομικής Διάταξης Εΐβ/ 
221/65, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

Η αναπτυσσόμενη βλάστηση από υδροχαρή φυτά θα 
καταστρέφεται και απομακρύνεται και η διεύθυνση της 
Ε.Ε.Λ. υποχρεούται και θα είναι υπεύθυνη για τον καθα¬ 
ρισμό και συντήρηση του αποδέκτη. 

5. Τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων 
θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες της Ε.Ε.Λ. 

6. Η μεταφορά και Ιί διάθεση των αποβλήτων στον 
αποδέκτη από την εγκατάσταση επεξεργασίας μέχρι το 
σημείο εκβολής θα γίνεται με κλειστό υπόγειο αγωγό. 

7. Προστατευτικά μέτρα 

7.1. Η Δ/νση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμά¬ 
των είναι υποχρεωμένη να παίρνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα απόβλητα στο σημείο εκβολής τους 
στον αποδέκτη να ικανοποιούν όλους τους όρους και 
παραμέτρους της παρούσης απόφασης μας. 

8/Ελεγγος - εργαστηριακή παρακολούθηση 

8.1. Θα πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις για 
τα υγειονομικά θέματα,θα γίνονται με τη φροντίδα της 
Δ/νσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και με τη φροντίδα 
της Δ.Ε.Β. για θέματα που αφορούν τις αρδεύσεις. 

Τα δείγματα θα παίρνονται από το ίδιο σημείο σε 
τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα. 

9. Άδεια 

9.1. Μετά από την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών 
έργων επεξεργασίας καθαρισμού και διάθεσης των απο¬ 
βλήτων, θα χορηγηθεί με απόφασή μας η προσωρινή 
άδεια, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από 
την Ε1 β/221/65 Υγ/κή Δ/ξη. 

9.2. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφαση μας 
αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα αποτε¬ 
λέσματα από τη διάθεση των αποβλήτων, ύστερα από 
έλεγχο και γνωμάτευση των αρμοδίων υπηρεσιών (σύμ¬ 
φωνα με την υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγ/κή Δ/ξη) ότι έχουν 
εξασφαλισθεί οι όροι που έχουν τεθεί με την παρούσα. 

10. Ισχύς - Δημοσίευση 

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την κοινοποίησή της, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Καρδίτσα, 8 Οκτωβρίου 2008 
Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 
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